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INTERNATIONAL TECHNOLOGY SOLUTIONS S. a r.l. 
Societe a responsabilite limitee 

1 A, rue Jean Piret 
L-2350 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 172 447 


AVIS 


L’adresse professionnelle de Monsieur Adrian DIACONU, associe, est desormais la suivante 

1 A, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg. 


Pour avis 


Luxembourg, le 9 janvier 201 7 


31 296/XOT/cfo 



